ANNA ROMANISZYNOWA 


żona emeryta c. k. kolei państw. 


przeżywszy lat 67, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzona św. Sakramen- 
tami, zmarła dnia 8 września 1912 r. 


W ciężkim smutku pozostali mąż, dzieci i wnuczka zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia Io b. m. 

o godzinie 4 po południu z domu żałoby pod L. Io przy ulicy Felicyanek, wprost na miejsce 
. wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we Środę dnia ll b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy 1. Horak w Krakowie. — Tel. 248. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


